MOD. « M 502 S » 

(17-33>. E? €tato riprodotto il circoito del 
mod. «M 502 S». Con que>to circoito «i rea. 

lizzano anche: 

— « M 505 S > = fcoprammobile; 

— « M 506 SB j = mobile intero; 

— « M 507 SB » = radiofonografo; 

— « M 506 SS > = mobile intero; 

— < M 507 SS > = radiofonografo ; 

— c M 506 SC > = mobile intero; 

— < M 507 SC » = radiofonografo. 



